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FIRST ARTICLE INSPECTION CHECKLIST 


Drawing Actual 
: : Tolerance , i 
Dimension Dimension 
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nspection 


penji 


64.39 | +/-0.030 
1.50 |  +/-0.030 
4.00 +/-0.030 
11.00 +/-0.030 

25.00 +/-0.030 
39.00 +/-0.030 
53.00 +/-0.030 

0.130 +/-0.030 
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[Rev | Date | Change 


12.07.31 | New Issue 
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